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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 juli 
2015, houdende ontslag van prof. dr. C.J.L.M. Meijer als lid van de 
Gezondheidsraad 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Gelet op artikel 13 van de Kaderwet adviescolleges; 

Besluit: 

Prof. dr. C.J.L.M. Meijer, te Leiden, per 17 juni 2015 op eigen verzoek ontslag te verlenen uit zijn functie 
van lid van de Gezondheidsraad. 

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant. 

De Minister van Voiksgezondheid, Weizijn en Sport, 

E.i. Schippers 
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